AV サラウンドアンプ 

AVC -3808 取扱説明書の訂正のお知らせ 

DENON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございまず。操作の隐は、取扱説明書とこのシートを一緒にお読みください。 


眠35ページ： 


その他の設定 

ぞの他の設定をしまず。 

• メニュー階層 • 


マニュアル設定 


その他の設定 



アンプの割り当て 


音量の設定 


使巧ソースの選択 


GUI 


クイック七レクトネーム 


トリガーアウト1 


トリガーアウト2 


リモコン I D 


双ち向リモコン 


ディスプレイの明るさ 


設定の保護 


メンテナンスモード 


ファームウェアのアップデート 


新機能の追加 


屈=37ぺージ： 


屈=37ぺージ ：（ 追加) 


m 

田ファームウエアのアツプデート 


田新機能の追加 

ファームウエアをアツプデートしまず。 


新機能（有償）をダウン□ードして、本機をアップグレー 
ドしまず。 

LJi 


ップデートの確認 


ファームウェアが最新かどうかのお認ができまず。また、アツ 
プデートずる場合のおよそのアップデート屏聞をお認できま 
ず。 


スタート 


ディスプレイ 

説 明 

Updating failed 

アップデートじ失敗しました。 

Login failed 

サーバーへの□グインに失敗しました。 

Server is busy 

サーバーが混雑していまず。しば 6 く時間 
をおいてから、やり直してください。 

Connection fail 

サーバーへの接続[こ失敗しました。 


ま斤機能の購入後に、ユーザー情報が登録されると、このメニ 
ューじ •'Registered" と表示され、アップグレードが可能に 
なりまず。 


アップグレード 


アップデートの処理を実行しまず。 

アップデートを開始ずると、電源表示が赤色に点好し、 GUI 
画面はシャットダウンしまず。ディスプレイには経過商闇を 
表71^しまず。 

アップデートが完了ずると、本機は通常の状態に戻りまず。 

Xディスプレイが次の表示をしたときは、設定やネットワー 
ク環境を確認してから、再びアップデートしてください。 


アップグレードの処理を実行しまず。 

アップグレードを開始ずると、電源表示が赤色に点灯し、 
GUI 画面はシャットダウンしまず。ディスプレイには経過時 
闇を表示しまず。 

アップグレードが完了ずると、本機は通常の状態に戻りまず。 
Xアップグレードができなかった場合には、ディスプレイ 
じ"ファームウェアのアップデート"と同様の表示をしま 
ず。設定やネットワーク環境を確認してから、再びアップ 
グレードしてください。 

"ファームウェアのアップデート"および 
"新機能の追加"をおこなったときのご注意 


•これ 6 の機能を使巧するためじは、インターネットブ□ー ドパン 
ドに接続できる環境と設をが必要です。 

•アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切ら 
ないで < ださい。 

•アップデート/アップグレードが完了ずるまでには、プ□ー ドパ 
ンド接続で 1 時間程度の時闇がかかります。 

一旦アップデート/アップグレードを開始ずると、本機は完了ず 
るまで通常の操作ができなくなりまず。 

•アップデート/アップグレードをおこなうと、本機に設をしたパ 
ラメーターなどのバックアップデータが初期化される場含があ 
U まず。 


因 


「ファームウェアのアップデート」および「新機能の追加」に関する 
情報は，その計画が明 6 かじなるたびに，興せホームページなどで 
吿巧をずる予をでず。 
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